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Le 13 octobre 1966, 


POUR PUBLICATION IMMEDIATE. 


VISITES DU NOUVEL EDIFICE HENRY F. HALL DE 


L'UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 


Le nouvel édifice Henry F. Hall, au coin des rues Burnside 
et Bishop sera ouvert au grand public samedi le 15 octobre, 


Les membres de la Société d'Honneur des Etudiants guideront 
les visiteurs à cette occasion, Les visites de l'édifice commen- 
ceront à 10:00 a.m. et se termineront à 3:30 p.m. IL y aura des 
départs à toutes les demi-heures. 


Des activités, spécialement organisées par plusieurs départe- 
ments pour cette occasion, se dérouleront tout au long de la journée. 


L'édifice Hall est unique en son genre au Canada. On peut y 
trouver 10 auditoriums de 100 à 700 sièges; 47 laboratoires 
d'étudiants de différentes grandeurs, 37 autres laboratoires plus 
petits pour des travaux de recherche et des travaux post-universi- 
taires, d'autres locaux du genre pour les sciences naturelles et 
la faculté de génie; un théâtre de 350 sièges; un laboratoire 
de psychologie, un atelier de sociologie, 3 laboratoires de langues; 
un centre de calculatrices; des studios d'art et galleries d'expo- 
sition d'oeuvres d'art; des salles à manger pouvant servir 1,000 
personnes à la fois; quatre salles de loisirs pour les étudiants, 
un centre de bureaux pour les comités et organisations divers des 
étudiants et un vaste campus intérieur. Tous ces départements 
pourront être visités samedi. 


Durant l'année académique 1966-67, Sir George comptera 18,000 
étudiants dans ses rangs. Le public pourra se rendre compte de 
l'excellence des commodités à la disposition des étudiants dans 
le plus grand immeuble universitaire au Canada. 


Du Bureau de: Malcolm Stone, 
Directeur de l'Information. 


